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このたびは摩社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。 

本製品のユーザーズガイド2において誤記がありましたので、下記のように訂正させていただをまず。 


fflOS セットアッププ□グラムの起動方法 


ユーヴーズガイド0 「BI 日 S を設定する」- 「BIOS セットアッププ□グラムの起動ち法」 

誤： 2 "ONKYO" の□コが入った画面が表示された5、 

* [F21 キーを 押します。 

7F - 9 "ONKYO" の□コが入った画面び表示された5、 

(|)eletel キーを押します。 


ユーヴーズガイド回は、本製品に PDF ファイル形式で収納 
されています。デスクトップ上にある 「ONK 丫〇電テマニユ 
アル」アイコンをダブルク U ックして、[付属のマニユア 
ル]一[ユーヴーズガイド 2] メニユーをクリックし、表术 
される画面をク U ックすると表示されます。 
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